Gustaw Junosza Piotrowski 


Doktor medycyny, Profesor fizyologii i mikroskopii, 
Dziekan Wydziału lekarskiego, b. Rektor Wszechnicy Jagiellońskiej, b. Właściciel dóbr, Poseł na Sejm krajowy, 
Poseł do Rady Państwa, Członek Towarzystwa lekarskiego krakowskiego 1 warszawskiego, 
Kurator szkoły rolniczej w Czernichowte, 


Członek czynny Akademii Umiejętności, Członek Towarzystwa rolniczego krakowskiego, i t. d., it. d. 


urodzony w Tarnowie dnia 1 marca 1833 roku, zmarł po długiej i ciężkiej 
chorobie we środę d. 51 grudnia 1004 r. 


Pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych Zmarłego na wyprowadzenie zwłok w piątek 
d. 2 stycznia 1885 r. o godz. 3 popol, z domu pod L. 14 przy ul. Podwale, wprost na cmentarz. 


W drukarni Związkowej w Krakowie. Przedsiębiorstwo pogrzebowe A. Szafrańskiego w Krakowie. 
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